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A palestra que vai mudar a sua vida! 


BM realiza consulta digital 
para revisão de Plano Diretor 


A prefeitura de Barra Mansa está realizando 
uma consulta pública digital para contribui- 
ções e sugestões da população sobre a Revisão 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
e Ambiental do município, atualizado confor- 


Ade 


me as diretrizes do Estatuto da Cidade, cujo 
lema é ‘Fazer Cidade onde tem Cidade”. Saiba 
como participar. 


BIOEXTRATUS DIVINA TERRA VACO 


a 


__ Paulo Dimas 
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Sul Fluminense 


É rumo sos eaeções E ms mos: sama. 
Peras 99 awos QUEM SÃO OS CANGIDATOS 


5º CPA intensifica operações para 
impedir migração de bandidos do Rio 


Ações em Volta Redonda e Resende apreenderam 
fuzis de alto calibre; criminosos estariam vindo 


para a região fugindo do cerco na capital 


A Polícia Militar vem defla- 
grando uma série de operações 
de combate ao crime organizado 
no estado do Rio. Com o cerco 
feito pela PM nas favelas do Rio 
de Janeiro, muitos criminosos têm 


migrado para o interior do estado, 
sobretudo para cidades do Sul Flu- 
ense. Na região, porém, ele: 

êm encontrado um ambiente 
favorável para dar continuidade às 


5º Comando de Policiamento de 
Árca (CPA) tem montado cercos 
para ‘sufocar’ a ação dos bandidos 
que tentam se esconder na região. 


suas atividades criminosas. Aqui, o 
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ENERGIA 


Angra 2 bate recorde mensal 


A usina nuclear Angra 2 al- 
cançou um novo marco histó 
rico ao registrar a maior geração 


usina produziu 1.015.070 me- 
gawatts (MWh), a quantidade 
mais alta nos últimos cinco anos. 


mensal de energia desde agosto 


de 2019. Em julho de 2024, a = ECONOMIA | Página 7 


CCR RioSP e PRF promovem ação 
de segurança na Serra das Araras 


= GERAL | Pás 


Angra: Artesanato transforma 
vida de crianças da Casa Abrigo 
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INSUFICIÊNCIA 
ISTMO 


CERVICAL 


Divulgação Secom/PMVR 


HIPISMO 


Escola Municipal de VR 
tem bom desempenho 
em Interestadual 


BARRA DO PIRAÍ 
Prefeitura anuncia 
restauração da 
Igreja N. Senhora 
da Piedade 
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PROUNI 
Resultado da 
22 chamada 
sai nesta 
terça-feira 
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ONDA DE CALOR 
Sul Fluminense terá máximas 
acima de 30°C até sexta-feira (19) 


O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) emitiu 
um alerta laranja para uma for- 
te onda de calor, que atingirá 
algumas regiões do país nesta 
semana. Entre as áreas atingi- 
das, alguns municípios da re- 


A 3º Etapa da Copa SP 
do Interior de Kart reuniu 
pilotos de 6 e 11 anos no 34º 
Kartódromo de Guaratin- 
guetá. Entre eles, Eduardo 
Martini Mota, o Dudu, de 9 


AR sa 


ISO 
E JA 
AS 7 E 


gião Sul Fluminense aparecem 
no alerta: Barra Mansa, Volta 
Redonda, Resende, Itatiaia, 
Porto Real, Valença, Barra do 
Piraí, Vassouras e Rio Claro. 
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anos, que conquistou pódio. 
Ele reside em Barra Mansa e 
se destacou entre os 11 pilo- 
tos do grid infantil. 
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Dudu lidera o campeonato na categoria Mirim 
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Luiz Césio Caetano é eleito 
novo presidente Firjan 


Diretor corporativo e acionista da Sal Cisne, empresário foi eleito 


Estado do Rio 


O empresário Luiz Césio Ca- 
etano foi eleito nesta segunda-feira 
(19) presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) por quatro anos, até 
2028. A posse da nova diretoria será 
em 14 de outubro. Luiz Caetano, 
74anos, é o atual 1º vice-presidente 
da Firjan, e atua na indústria flu- 
minense há 50 anos. Desde 202: 
é diretor da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria). Luiz Caeta- 
no terá como o 1º vice-presidente, 
Carlos Erane de Aguiar, e o 2º 
vice-presidente, Henrique Antônio 
Nora Oliveira Lima Júnior. 

“São 29 anos atuando aqui na 
Firjan. E o que observo ao longo 
desses anos é que a instituição se 
tornou muito mais relevante e 
os desafios cresceram muito. A 
federação há muito extrapolou 
as fronteiras do Rio de Janeiro e 
é conhecida no país todo. É uma 
instituição com renome e que é 
demandada pela credibilidade dos 
temas que trata e estuda. É uma 
honra e uma grande responsabili- 
dade manter a federação nesse lu- 
gar de relevância para a sociedade 
e de indutora de inovação para a 
nossa base industrial”, disse. 

Caetano também agradeceu a 
confiança dos empresários: “Isso 
é um sinal de que estamos no 
caminho certo para a construção 
de um ambiente de negócios mais 
favorável à indústria fluminense”. 

Engenheiro mecânico forma- 
do pela UFRJ, Luiz Césio Caeta- 
no é diretor corporativo e acionis- 
ta da Sal Cisne, empresa a qual se 
dedica há mais de 40 anos. Desde 
1997 preside o Sindicato de Re- 


para comandar instituição até 2028 


fino e Moagem de Sal (Sindisal). 
Até 2021, ocupou o cargo de pre- 
sidente do Conselho Regional da 
Firjan Leste Fluminense. 

Na federação, presidiu, entre 
outros, o Grupo de Trabalho de 
Política Industrial que construiu o 
documento Agenda de Propostas 
Firjan para um Brasil 4.0, com 
propostas de políticas públicas e 
que foi entregue ao vice-presiden- 
te da República, Geraldo Alckmin, 
e a diversos ministros de estado. 

Participou de discussões com o 
governador Claudio Castro sob 
a Reforma Tributária e seus im- 
pactos no estado do Rio de Janeiro. 
Liderou o grupo que desenvolveu 
o projeto Firjan PEQ - Firjan da 
Pequena Empresa. Na CNI, é 
também vice-presidente do Con- 
selho Temático de Micro, Pequena 


Agência Brasil 


Candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 


salário mínimo por pessoa 


Posse de Luiz Césio Caetano como presidente da Firjan ocorre no dia 14 de outubro 


e Média Empresa e participa do 
Grupo de Trabalho de Combate 
ao Brasil Ilegal, que busca propor 
soluções para conter crimes que 
prejudicam a economia. 

“Caetano é uma liderança 
empresarial das mais competentes 
que temos. É incansável na atuação 
em prol da defesa da indústria e 
tem enorme conhecimento sobre 
o cenário do setor no estado do Rio 
de Janeiro, o que, certamente, vai 
contribuir para o fortalecimento 
ainda maior da atuação da federação 
na representação empresarial”, co- 
mentou Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, presidente da Firjan. 


ORIGENS 


Nascido em Campos dos 
Goytacazes, no Norte Fluminen- 


Divulgação 


si 
ceiro filho de uma família de duas 
irmãs e um irmão caçula. Morou 
também no interior de São Paulo, 
nos Estados Unidos, em Cabo 
Frio (Região dos Lagos), no Rio de 
Janeiro e em Niterói. 

Em 1970, começou como 
estagiário na Sal Cisne. Desen- 
volveu a carreira em outras in- 
dústrias e, em 1984, foi convidado 
e retornou para assumir o posto 
de Diretor Industrial da Sal Cis- 
ne. Nesta função, vivenciou o 
chão de fábrica até 2000, quando 
migrou para a gestão corporativa 
da empresa, conciliando a ativi- 
dade empresarial com a defesa 
do desenvolvimento da indústria 
fluminense, por meio da Firjan. 
Casado, Luiz Caetano tem dois 
filhos e dois netos. 


em novembro de 1949, é o ter- 


Resultado da 2º chamada do 
Prouni sai nesta terça-feira 


País 


O Ministério da Educação 
(MEC) divulga nesta terça-fei- 
ra (19) o resultado da segunda 
chamada do Programa Uni- 
versidade Para Todos (Prouni) 
2024. A lista será disponibilizada 
no Portal Unico de Acesso ao 
Ensino Superior. 

O Prouni oferta bolsas de 
estudo, integrais e parciais (50% 
do valor da mensalidade do 
curso), em cursos de graduação 
e sequenciais de formação espe- 
cífica, em instituições de educa- 


Fecomércio RJ firma parceria 
para projetos de saúde e turismo 


Termo de cooperação foi assinado nesta segunda-feira (19) com representantes das entidades 


Estado do Ri 


O Sistema Fecomércio RJ 
(Sesc, Senac e Fecomércio) fir- 
mou uma parceria inédita nesta 
segunda-feira (19) com a Uni- 
versidade Federal Fluminense 
(UFF) para cooperação técnica de 
amplo alcance nas áreas de saúde 
e turismo no estado do Rio. A 
niciativa pretende identificar, por 
meio de pesquisa acadêmica, o 
alcance social das instituições do 
sistema no estado, além de bene- 
ficiar alunos de educação técnica, 
permitindo experiências profis- 
sionais que, consequentemente, 
impactam na geração de emprego. 
renda e inclusão. 

Participaram da reunião de 
assinatura o diretor regional do 
Senac RJ, Sérgio Ribeiro; a dire- 
tora regional do Sesc RJ, Regina 
Pinho; o assessor da Presidênc 
da Fecomércio RJ, Otávio Leite; 


além de professores e demais re- 
presentantes das instituições. 

“E importante termos par- 
ceiros como a UFF que é refe- 
rência em ensino em todo o país 
para que possamos efetivamente 
medir a dimensão do trabalho 
que realizamos, se nossos rumos 
estão corretos, se nossas ações 
têm repercutido como gostarí- 
amos no aspecto social. Esse é o 
pontapé inicial para uma longa 
parceria que se perpetuará ao 
longo dos anos”, explica An- 
tônio Queiroz, presidente do 
Sistema Fecomércio RJ. 

Com o Sesc RJ, o objetivo 
será promover um estudo apro- 
fundado sobre as ações que a 
instituição já desenvolve no cam- 
po da saúde, como assistências e 
ações preventivas (atendimentos 
e exames). A mensuração desses 
dados irá permitir um mapca- 
mento de gastos que o sistema 


poupa da esfera pública, oferecen- 
do serviços gratuitos à população. 

Já com o Senac RJ, além da 
saúde, será realizado um plano 
de trabalho com a área de tu- 
rismo. Professores e doutores 
deste setor irão colaborar na 
elaboração de uma estratégia para 
implementação do hotel-escola, 
a partir de concepção acadêmica, 
construção dos itinerários for- 
mativos e operação técnica. Esse 
grande elemento de consultoria 
a nível acadêmico será colocado 
à disposição da Cápsula de Ino- 
vação Senac RJ, para impulsionar 
novos projetos. 

"O tema tem uma ope- 
ração organizada e significativa 
no estado e, a UFF quer atuar 
junto em busca de novas so- 
luções, queremos transformar 
a atuação em evidências. Essa 
cooperação nos dá a oportunida- 
de de conectar a universidade à 


ção superior privadas. 

O candidato pré-selecionado 
deve comprovar renda familiar 
bruta mensal de até 1.5 salá 
mínimo por pessoa para obter a 
bolsa integral, que cobre a tota- 
lidade do valor da mensalidade 
do curso. Já para a bolsa parcial, 
a renda mensal per capita exigida 
é de até três salários mínimos.O 
prazo para manifestação de inte- 
resse na lista de espera vai do dia 9 
ao dia 10 de setembro; e o resul- 
tado da lista de espera sairá em 13 
de setembro. Com informações 
da Agência Brasil. 


com UFF 


sociedade diretamente e colocar 
em prática o conceito de “acade- 
mia-serviço”: aliar conhecimento 
acadêmico à prática. A parceria é 
importante para o aprimoramen- 
to dos nossos estudantes e tam- 
bém para os técnicos formados 
pelo Senac RJ. Espero que esses 
três projetos se ampliem”, diz o 
reitor da Universidade Federal 
Fluminense, Antônio Cláudio 
Lucas da Nóbrega. 

O terceiro projeto será intera- 
ção do ensino técnico profissiona- 
ante do Senac RJ com o hospital 
universitário Antônio Pedro. Alu- 
nos do curso Técnico em Enfe 
magem terão a oportunidade de 
atuar de forma prática na rotina de 
atendimentos do hospital. “Pen- 
samos também em implementar 
nessa parceria cursos importantes 
para atender o mercado de saúde, 
como instrumentação cirúrgica”. 
completa o reitor. 
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CCR RioSP e PRF fazem 
ação de segurança na 
Serra das Araras 


Atividade será realizada nesta terça-feira (20) 


Sul Fluminense 


Em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRE), a 
CCR RioSP promove nesta ter- 
ca-feira (20) uma ação educativa 
para os motoristas profissiona: 
A atividade acontece no km 
233,400 sentido Rio de Janeiro 
da Rodovia Presidente Dutra, 
das 10h às 12h. As abordagens 
terão caráter educativo e conta- 
rão com a participação de cola- 
boradores da concessionária e 
de agentes da Polícia Rodoviária 
Federal, unidade de Caiçara (RJ). 

Segundo a concessionária, o 
objetivo da ação é alertar e orien- 
tar os motoristas sobre a impor- 
tância de respeitar à sinalização da 
via para evitar ocorrências, entre 
elas, o tombamento muito co- 
mum na Serra das Araras. 


“Todo motorista que passar pelo 
local da atividade receberá um ma- 
terial educativo sobre os perigos de 
dirigir cansado e outro sobre a im- 
portância de realizar a revisão vei- 
cular do veículo periodicamente. 

“Também será oferecido aos 
motoristas um café com bolo, 
bolacha e suco, além de um li- 
xocar para que possam descartar 
os resíduos durante a viagem. 
Também haverá a participação 
de uma equipe de Atendimento 
Pré-Hospitalar (APH) da CCR 
RioSP que irá aferir a pressão 
arterial dos motoristas. 

A atividade faz parte do Pro- 
grama de Redução de Acidentes 
que a concessionária realiza em 
conjunto com as prefeituras das 
cidades lindeiras, Polícia Rodoviá- 
ria Federal e Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). 


Anvisa alerta para 
mensagens fraudulentas 
enviadas por email 


Agência orienta o público a denunciar 
e não clicar em links recebidos 


País 


A Agência Nacional de Vigi- 
lância Sanitária (Anvisa) alertou 
para o envio de e-mails “fraudu- 
lentos” supostamente enviados 
pela agência, indicando a realiza- 
ção de vistorias em empresas. m 
nota, a entidade informou que 
os e-mails têm como remetente 
vistoriaQanvisa.gov.br, com o 
número de vistoria variando. 

Segundo a Anvisa, há relatos 
ainda de e-mails falsos enviados 
em nome da agência abordando 
assuntos como Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) e 
solicitações de pagamento, entre 
outros. “Esses e-mails não per- 
tencem à agência, caracterizando, 
portanto, tentativa de fraude”, 


destacou a entidade. 

“Trata-se de ataque de e-mail 
spoofing, ou seja, uma técnica 
usada por hackers para se passar 
por outra pessoa ou uma empresa 
legítima e roubar dados. Assim, o 
usuário malicioso induz o leitor a 
pensar que o e-mail veio de uma 
fonte confiável e o leva a clicar em 
algum link, compartilhar infor- 
mações sensíveis ou baixar arqui- 
vos que podem causar danos.” 

A Anvisa orienta o público em 
geral que, em caso de recebimen- 
to desse tipo de e-mail, não clique 
em nenhum link e que registre 
denúncia por meio de um dos 


canais oficiais de atendimento em 
hrtps:/Avww.gov.br/anvisa/pt-br/ 
canais atendimento. Com infor- 
mações da Agência Brasil. 


Estado do Rio vence 
na Justiça e garante 
contratações na Educação 


Justiça indefere pedido liminar do Sepe 
em ação contra norma estadual 


Estado do Rio 


O Governo do Estado anun- 
ciou nesta segunda-feira (19) que 
obteve uma importante vitória 
na Justiça, garantindo a contra- 
tação de profissionais por tempo 
determinado para o exercício do 
magistério, ensino técnico e de- 
mais funções de apoio pela área 
de Educação. A decisão acolhe 
os argumentos da Procuradoria- 
-Geral do Estado (PGE-R]) em 
relação à Lei Estadual 10.363/24, 
que prevê a medida. A legislação 
alcança as secretarias de Educação 
e de Ciência e Tecnologia, além 
de suas vinculadas. 

O desembargador Henrique 
Carlos de Andrade Figueira, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJRJ), indeferiu 
o pedido liminar feito pelo Sindi- 
cato Estadual dos Profissionais de 
Educação (Sepe) em ação contra 
a norma estadual que assegura as 
contratações temporária: 

Além de reconhecer a consti- 
tucionalidade da lei, o magistrado 
acrescentou ainda, em sua deci- 
são, que a iniciativa é importante 
para o Estado do Rio. Considerou 
que, se a liminar fosse deferida, 
haveria risco de “prejuízo ao ser- 
viço essencial de educação”. Após 
o indeferimento do pedido limi- 
nar, O processo prosseguirá para 
Julgamento de mérito pelo Orgão 
Especial do TJRJ. 


A Lei Estadual 10.363/24 foi 
fruto de estudos desenvolvidos 
por grupo de trabalho da PGE- 
-RJ. A elaboração do projeto de 
lei, de autoria do Poder Exe- 
cutivo, foi feita de acordo com 
precedentes do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF). A legislação 
considera as hipóteses específicas 
que autorizam o poder público 
para contratação temporária de 
professores, entre elas a neces- 
sidade de atendimento de situ- 
ações urgentes decorrentes de 
decisão judicial. 


MAIS DE 4 MIL 
CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS A 
PARTIR DE 2024 


Para solucionar a carência de 
professores na rede estadual, em 
julho de 2024 o Governo do Es- 
tado do Rio de Janeiro autorizou 
a contratação de 4.293 profe: 
res temporários para atender os 
anos iniciais e finais dos ensinos 
Fundamental e Médio, nos anos 
letivos de 2024 e 2025. 

De acordo com o governo 
estadual, esses profissionais vão 
suprir as carências por afas- 
tamentos temporários, como 
tratamentos de saúde, gestação, 
estudos e demais licenças. A me- 
dida segue as regras do Regime 
de Recuperação Fiscal. 


so- 
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MOSAICO 


‘Bonde da Lacração' 


Reprodução - Bandeirantes 


Mal começou a campanha e o candidato a prefeito de São Pau- 
lo, o coach Pablo Marçal (foto), já vem dando o que falar. Tanto fez 
que conseguiu uma façanha: unir esquerda e direita. E não é para 
menos. Afinal, o candidato vem espezinhando todos os adversários 
— de Boulos, do PSOL, ao prefeito Ricardo Nunes, que tenta a 
reeleição, passando por Tábata Amaral, do PSB. 


O terceiro debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo 
deveria ter acontecido nesta segunda-feira (19). Promovido pela 
revista Veja, o evento ficou desfalcado: cancelaram a participação 
os candidatos Boulos, Nunes e Datena. Motivo: na avaliação das 
coordenações de campanha, não é interessante para nenhum dos 
três debater com o coach. Isto porque ele estaria mais interessado 
em “lacrar' e ofender adversários do que em efetivamente discutir 
os problemas da cidade. 


O coach segue polêmico. Durante uma coletiva de imprensa 
cle disse, dentre outras, que, embora reconheça as qualidades de 
Tábata Amaral, não votaria nela porque ela “não sabe o que é o 
tranco de um casamento”. Antes disso, insinuou com gestos, na 
“TV aberta, que Guilherme Boulos seria usuário de cocaína. Resul- 
tado: vai ter que obedecer ao TRE-SP que concedeu a Boulos três 
direitos de resposta pela “brincadeira”. 


Na noite desta segunda-feira (19), o Ministério Público Eleito- 
ral pediu a suspensão do registro de candidatura de Marçal. Além 
disso, pede que se investiguem práticas que, segundo o MP 
podem se enquadrar como abuso de poder econômico. De acordo 
com o promotor eleitoral Fabiano Augusto Petcan, a pré-campanha 
do coach estimulava seus eleitores a engajarem pelas redes sociais 
postagens a seu favor em troca da promessa de pagamentos. 


Para surpresa de zero pessoas, Pablo Marçal saiu-se com esta: 
disse que a decisão judicial seria uma tentativa do “bloco da esquer- 
da” para “tentar frear quem realmente vai vencer as eleições”. 


Espera-se que no Sul Fluminense todos os candidatos, sejam 
de direita ou de esquerda, respeitem a inteligência do eleitorado 
e discutam o que realmente importa em vez de perseguir engaja- 
mento e entrar no “bonde da lacração”. Memes são sempre bem- 
-vindos para animar a campanha; falta de respeito, não. 


HOSPITALIZADO 


O ex-governador Luiz Fer- 
nando Pezão, candidato à pre- 
feitura de Piraí, passou por 
uma cirurgia para corrigir uma 
fratura no braço direito. Ele 
ficou internado no Hospital da 
Unimed, em Volta Redonda, e 
logo deve receber alta. 


AMAZON 


O Sudeste do Brasil se des- 
taca representando cerca de 
60% dos polos nacionais. Desde 
o início da operação na regiã 
a Amazon investiu mais de 
R$ 1,2 bilhão na região, o que 
mostra o seu compromisso 
a longo prazo com o Brasil. 
Pouca gente sabe, mas um dos 
polos logísticos da Amazon 
no estado do Rio fica em Volta 
Redonda. Os demais ficam em 
São Gonçalo, Teresópolis, Ma- 
caé, Nova Iguaçu, Duque de 
Caxias e Petrópol 


visível em suas dependências, 
placas ou cartazes que identi- 
fiquem esta medida, com os 
seguintes dizeres: “Em respeito 
à legislação estadual, é proibido 
o uso de som alto no pátio deste 
estabelecimento”. Se desrespei- 
tar a lei, a multa será de apro- 
ximadamente R$ 13,6 mil por 
autuação, podendo duplicar em 
caso de reincidência. 


LEITOS | 

A Lei 6.629/13, que obriga 
hospitais particulares a divul- 
garem quadro contendo a atu- 
alização de leitos disponíveis, 
pode ser complementada com 
a instituição de multa diária 
de R$ 50 mil em caso de des- 
cumprimento. A nova proposta 
também traz determinaçõe: 
especiais para momentos de 
pandemias, epidemias e en- 
demias. As novas normativas 
estão dispostas no Projeto de 
Lei 2.666/20, de autoria do 
deputado Carlos Minc (PSB), 
VEÍCULOS SONOROS | que a Assembleia Legislativa do 

A utilização de aparelhos Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
sonoros instalados em veículos vota nesta terça-feira (20), em 
automotores pode ser proibida primeira discussão. 


em pátios de estabelecimentos 
LEITOS II 


comerciais abertos ao público 
em geral. A medida vale quando 


a projeção do som ultrapasse 
o interior do veículo, em nível 
ou potência capaz de perturbar 
o trabalho ou o sossego alheio. 
A determinação é do Projeto de 
Lei 1.214/12, do ex-deputado 
Átila Nunes, que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) vota nesta terça- 
-feira (20), em segunda discus- 
são. Por já ter recebido emendas 
parlamentares, o texto poderá 
ser alterado durante a votação. 


VEÍCULOS SONOROS II 


A medida deve seguir os 
parâmetros do Conselho Na- 
cional de Trânsito (Contran). 
Os estabelecimentos comerciais 
abrangidos pela norma, inclu- 
sive postos de venda de com- 
bustíveis, bares, restaurantes e 
outros estabelecimentos no- 
turnos, devem afixar, de forma 


A legislação atual somente 
prevê as penalidades do Códi- 
go de Defesa do Consumidor 
(CDC). Já o novo projeto do 
deputado Carlos Minc deter- 
mina multa diária de R$ 50 mil 
Os recursos arrecadados com 


a aplicação das multas deverão 
ser alocados no Fundo Estadual 
de Saúde (FES). Minc explicou 
que a norma não é sobre rela- 
ção consumerista. 


LEITOS III 


O novo projeto também 
estipula que os administradores 
dos hospitais e clínicas de saúde 
que, regularmente notificados, 
não cumprirem a obrigação 
prevista no prazo de cinco dias 
estarão sujeitos à representação 
para fins de responsabilização 
criminal contida no Código 
Penal Brasileiro. 


Barra Mansa 


A prefeitura de Barra Mansa 
está realizando uma consulta 
pública digital para contribui- 
ções e sugestões da população 
sobre a Revisão do Plano Dire- 
tor de Desenvolvimento Urba- 
no e Ambiental do município, 
atualizado conforme as diretri- 
zes do Estatuto da Cidade, cujo 
lema é “Fazer Cidade onde tem 
Cidade”. O documento está dis- 
ponibilizado no site da prefeitu- 
ra até o dia 31 de agosto. 


Documento está disponível no site da prefeitura até o dia 31 de agosto 


De acordo com o secretário 
de Planejamento Urbano, Eros 
dos Santos, o Plano Diretor 
tem por objetivo atender às exi- 
gências básicas da ordenação da 
cidade e do território municipal. 

“A revisão do Plano Di- 
retor é necessária para que o 
governo e a população, a par- 
tir de uma leitura da cidade, 
repensem sobre as questões 
ambientais, físicas, econômi- 
cas e sociais, via processo de 
participação social que envolva 
todos. Esse documento é um 
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Barra Mansa faz consulta 
digital para revisar Plano Diretor 


“A revisão do Plano Diretor é necessária para que o governo e a 
população, a partir de uma leitura da cidade, repensem sobre as 
questões ambientais, físicas, econômicas e sociais”, diz Eros 


mecanismo legal que contribui 
para o bem-estar da coletivi- 
dade e faz cumprir as funções 
sociais, sendo importante para 
regular diferentes ações como, 
por exemplo, as atividades 
econômicas e de construção 
civil”, explicou Eros. 

A consulta pública digital 
permite dar transparência ao 
processo, além de possibilitar 
que os munícipes possam 
contribuir para a sua elabora- 
ção. “Qualquer pessoa pode 
contribuir por meio do for- 


Paulo Dimas 


mulário online, que permite 
que o munícipe escreva suas 
sugestões. O documento esta- 
rá disponível até o dia 31 e os 
interessados devem fornecer 
alguns dados cadastrais, de 
acordo com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, 
e inserir seu comentário. As 
contribuições, quando perti- 
nentes, serão incorporadas ao 
trabalho e em seguida envia- 
das à Câmara Municipal para 
apreciação dos vereadores” 
concluiu o secretário. 


Ministro Luiz Fux conduz Aula Magna em Valença 


Evento promovido pela UniFAA acontece no dia 30 de agosto 


Valença 


O Centro Universitário de 
Valença (UniFAA) promove 
no próximo dia 30 de agosto, 
sexta-feira, uma Aula Magna do 
curso de Direito que será con- 
duzida pelo ministro do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) Luiz 
Fux. O evento será realizado 
no auditório da instituição, em 
Valença, às 19h30. 

De acordo com a UniFAA, 
a presença do ministro “marca 
um momento de relevância 
para a instituição e para a 
região, dado o impacto e a 
importância das contribuições 
do ministro Luiz Fux ao Di- 
reito brasileiro”. 


Ministro Luiz Fux é aguardado 
em Valença no dia 30 de agosto 


Reunião alinha 


STF 


Justiça Eleitoral 


e 28° BPM para Eleições 2024 


Colaboração entre instituições busca garantir eleições seguras e transparentes 


Barra Mansa 


Na manhã desta segun- 
da-feira (19), o Fórum de 
Barra Mansa sediou uma reu- 
nião entre a Justiça Eleitoral 
e o 28º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM) para discutir 
estratégias para as Eleições de 
2024. O encontro, conduzido 
pela juíza da 91º Zona Eleito- 
ral, Anna Carolinne Licasálio 
da Costa, teve como foco a 
colaboração entre as institui- 
ções na fiscalização e apoio 
durante o pleito. 

Representando o Coman- 
dante do 28º BPM, tenente- 
-coronel Sardenberg, o Sub- 


comandante Major Nogucira 
participou das discussões. O 
Comandante da 2º Compa- 
nhia, Capitão Andrade, tam- 
bém esteve presente 

Durante a reunião, foram 
abordados os procedimen- 
tos que os policiais militares 
deverão seguir para garantir 
um processo eleitoral seguro 
e transparente. A magistrada 
enfatizou a necessidade de um 
trabalho conjunto para assegu- 
rar que as eleições transcorram 
sem incidentes e com total 
respeito às normas eleitorais. 


Reunião aconteceu no 
Fórum de Barra Mansa 


Reprodução 


Morre Dinho, diretor de Patrimônio e Obras da AAP-VR 


Hildeberto de Oliveira, de 78 anos, não resistiu a uma cirurgia no coração 


Volta Redonda 


O presidente da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas 
de Volta Redonda (AAP-VR), 
Ubirajara Vaz, lamentou a mor- 
te do diretor de Patrimônio e 
Obras, Hildeberto de Oliveira, 


o Dinho, de 78 anos, ocorrida 
na noite de domingo (18), no 
Hospital da Unimed. 

Dinho estava sendo subme- 
tido a uma cirurgia no coração e 
não resistiu. O corpo foi sendo 
velado e sepultado no Cemité- 
rio Portal da Saudade. 


“É uma notícia muito triste! 
O Dinho cra uma pessoa muito 
querida, muito prestativa, vo- 
luntário em nossa Associação e 
no Grupo de Ação Voluntária. 
Sua morte deixa uma imensa 
lacuna em nossa entidade. Que 
Deus console seus familiares e 


amigos.”, disse Ubirajara. 

Ele completou: “Dinho 
cumpriu uma brilhante missão 
entre nós, tendo plena consciên- 
cia da importância da Associação 
dos Aposentados para milhares 
de pessoas. Nosso agradecimen- 
to a ele será eterno.” 
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PM intensifica operações e 
apreende fuzis no Sul Fluminense 


Estratégias têm por objetivo impedir a migração de bandidos 
do Rio para cidades do interior 


Fuzil e drogas apreendidos no bairro Itapuca, em Resende 


Sul Fluminense 


Desde a semana passada, a 
Polícia Militar vem deflagrando 
uma série de operações de com- 
bate ao crime organizado no 
tado do Rio. Nesta segunda-fi 
(19), por exemplo, uma ope 
na Zona Oeste do Rio, capital, 
deixou dois mortos e prendeu 
dez pessoas suspeitas de envol- 
vimento com o tráfico de drogas. 
Com o cerco feito pela PM nas 
favelas do Rio de Janeiro, muitos 
criminosos têm migrado para 
o interior do estado, sobretudo 
para cidades do Sul Fluminense. 
Na região, porém, eles não têm 
encontrado um ambiente favorá- 
vel para dar continuidade às suas 
atividades criminosas. 

De acordo com o apurado 
pelo DIÁRIO DO VALE, a 
migração de bandidos da capital 
para o interior já era esperada — a 
intenção dos criminosos era a 


de se esconder em cidades do 
interior fluminense até a “poeira 
abaixar” na capital. Ciente disso, 
a PM tem montado cercos para 
‘sufocar’ a ação dos bandidos 
tanto lá quanto aqui. 

No sábado (17), a Polícia Mi- 
litar recebeu informações de que 
bandidos do Complexo do Cha- 
padão estariam escondidos no 
Morro da Conquista, em Volta 
Redonda. Durante incursão ao 
bairro, houve confronto entre 
a polícia e os criminosos — uma 
pessoa morreu e outras duas foram 
presas. No local, os agentes encon- 
traram, além do fuzil 5.56, vinte 
e quatro munições do mesmo 
calibre, um carregador de fuzil, 
um carregador de pistola 9mm, 15 
munições calibre 9mm, um rádio 
comunicador e quatro celulares. 

“Vamos continuar com nosso 
cerco e intensificar ainda mais as 
operações. A Polícia Militar está 
determinada a sufocar o crime 


organizado para garantir a segu- 
rança do Sul Fluminense. A po- 
pulação pode contar com o nosso 
empenho e dedicação na luta 
contra a criminalidade”, disse o 
comandante do 5º CPA, coronel 
Ronaldo Martins. 


“SUFOCO” 

Policiais do 28º e 37º Ba- 
talhões de Polícia Militar, sob 
orientações do 5º Comando de 
Policiamento de Área (5º CPA), 
apreenderam três fuzis 5.56 nos 
últimos dias. A apreensão mais 
recente aconteceu nesta segunda- 
-feira (19), quando a arma de alto 
calibre foi encontrada no bairro 
Iapuca, em Resende. 

Agentes do 37º BPM, coor- 
denados pelo tenente-coronel 
Marcelo Brasil, estiveram na Rua 
Ângela Maria de Lima, no bairro 
Itapuca, onde prenderam um 
homem de 44 anos que estava em 


posse do fuzil, três carregadores de 
mesmo calibre, munições, drogas, 
balança de precisão, soco inglês 
e capa de colete. Também foram 
resgatados dois cachorros que 
viviam sob maus-tratos — acorren- 
tados, sem água e sem comida — e 
pássaros confinados em gaiolas. 
No sábado (17), também em 
Resende, no bairro Fazenda da 
Barra III, foi apreendido um fuzil 
5.56. Na sexta-feira, em Volta 
Redonda, uma arma de mesmo 
calibre foi encontrada no Morro 
da Conquista, por agentes do 28º 
BPM, coordenados pelo tenente- 
-coronel Moisés Sardenberg, 


NÚMEROS 


Segundo dados do Instituto 
de Segurança Pública do Estado 
do Rio (ISP), o Sul Fluminense 
é a região que tem apresentado 
os melhores índices de segurança 
pública do estado. 


VR: Ordem Pública já retirou mais de 


Volta Redonda 


A Guarda Municipal de Volta 
Redonda (GMVR) já retirou 
de circulação 464 motocicletas 
com escapamento adulterado, as 
populares “motos barulhentas”, 
informou a Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (Semop) nesta 
segunda-feira (19). O balanço 
leva em consideração as remoções 
de janeiro de 2021 até agosto des- 
te ano. A Polícia Militar também 
atua na repreensão à prática. 

De acordo com a prefeitura, 
as ações contra as motocicletas 
com escapamento modificado 
ou descarga livre se tornaram 
mais contundentes em Volta 
Redonda a partir da criação da 
Semop, em 2021. Naquele ano, 
162 motocicletas “barulhentas” 
foram removidas ao depósito 
público. No ano seguinte esse 
número cresceu 18,51%, com 
192 veículos removidos. Já em 
2023, foram 69; e até agosto 
deste ano, 41. As quedas nos 
números, segundo o secretário 
municipal de Ordem Pública, 
coronel Luiz Henrique Mon- 
teiro Barbosa, se justificam pelas 
constantes fiscalizações. 

“A Guarda Municipal e 
as outras forças de segurança 
estão atentas e realizando fis- 
calizações constantes. Hoje é 
até difícil encontrarmos motos 
nessas condições, mas antes era 
comum recebermos diversas 
reclamações de moradores que 
eram afetados pelos barulhos, 
principalmente idosos, pessoas 
enfermas, animais e até mesmo 
os trabalhadores que muitas 
vezes trabalham em regime 
de turno. Os agentes estão 
nas ruas para combater os ve- 
ículos com essas adulterações 


460 motos 'barulhent 


A, > 


Motos com escapamento alterado foram apreendidas 


e outras irregularidades que 
infringirem o Código de Trân- 
sito Brasileiro (CTB). Ou seja, 
retirar um veículo barulhento 
que causa diversos transtornos 
à população, além de cumprir 
com a lei, é utilidade pública”, 
disse o secretário municipal de 
Ordem Pública. 

Outra ação da Semop em 
integração com os órgãos de 
segurança teve como alvo os cha- 
mados “rolezinhos” — encontros 
de motociclistas em que costu- 
mam ser praticadas infrações de 
trânsito pelas ruas da cidade. Por 
meio de fiscalizações estratégicas, 
as forças de segurança obtiveram 
êxito no recolhimento desses 
veículos, mas o secretário destaca 
também a participação popular. 

“Conseguimos retirar mais 
de 460 motos com essas carac- 
terísticas e irregularidades das 
ruas de Volta Redonda, mas o 
sucesso das operações também 


se deve ao apoio popular. Não 
há sucesso na segurança pública 
sem a participação da sociedade. 
Não conseguimos ter uma via- 


s' das ruas 


tura em cada esquina, mas po- 
demos ter um cidadão de bem 
que pode municiar as forças de 
segurança com informações. E 
é dessa forma que estamos con- 
seguindo tornar Volta Redonda 
uma cidade cada vez mais segu- 
ra”, disse Luiz Henrique. 
“Sabemos que a maioria dos 
motociclistas em Volta Redonda 
conduzem respeitando as leis de 
trânsito, muitos inclusive fazem 
da moto o seu sustento e de 
suas famílias. Uma das nossas 
missões é justamente garantir 
a proteção dessas pessoas e dos 
demais atores do trânsito. Não 
temos medido esforços para 
garantir não só um trânsito se- 
guro, mas uma cidade mais se- 
gura”, concluiu Luiz Henrique. 
Qualquer denúncia sobre 
motocicletas barulhentas ou 
outras irregularidades pode ser 
feita através dos números 153 
(Guarda Municipal), 190 (Polí- 
cia Militar) e 197 (Polícia Civil). 


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 


PORTARIA Nº 1906 DE 19 DE AGOSTO DE 2024. 


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 


RESOLVE: 


Art. 1º - NOMEAR, a partir de 19 de agosto de 2024, JORGE 
ALBERTO RANGEL, para o Cargo em Comissão, CC3, de 
Coordenador de Atendimento ao Cidadão na Secretaria Muni- 
cipal de Comunicação Social e Transparência. 


Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica- 
ção, revogando as disposições em contrário. 


ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS 
Prefeito 


Terça-feira, 20 de agosto de 2024 


PM apreende pistola no 
Morro da Conquista, em VR 


Reprodução 


Material apreendido foi levado para a 93º DP 


Volta Redonda 


Agentes do 28º Batalhão de 
Polícia Militar apreenderam na 
noite deste domingo (18), uma 
pistola e drogas no Morro da 
Conquista, no bairro Santo Agos- 
tinho. Uma pessoa foi presa. 


Durante a ação foram apre- 
endidos uma pistola calibre 9mm 
com numeração suprimida, um 
carregador de pistola, cinco mu- 
nições intactas e 118 pinos de co- 
caína. O material e o suspeito fo- 
ram encaminhados para a 93º DP, 
onde a ocorrência foi registrada. 


Lei Seca: Paraty tem 
12,5% dos condutores 
reprovados no bafômetro 


Paraty 


A Operação Lei Seca autuou, 
no último fim de semana, 479 
casos de alcoolemia em todo 
estado do Rio de Janeiro. O 
município de Paraty foi um dos 
destaques da operação, com 
12,5% dos condutores abordados 
apresentando altas taxas de álcool 
no sangue. Os números são re- 
ferentes à última sexta-feira (16), 


sábado (17) e domingo (18). 

De acordo com o boletim da 
Operação, em Paraty, 256 moto- 
ristas foram abordados. Dentro 
desse número, aproximadamente 
32 apresentavam altas taxas de 
alcoolemia no sangue. Além de 
Paraty, os municípios de Tere- 
sópolis, Maricá e Bom Jesus de 
Itabapoana, além de bairros da 
cidade do Rio de Janeiro, foram 
destaque na Operação. 


PRF recupera veículo 
clonado na Dutra 


Barra Mansa 


Agentes da Polícia Rodoviá- 
ria Federal (PRF) apreenderam 
na manhã desta segunda-fei- 
ra (19), na altura do km 293, 
sentido São Paulo, da Rodovia 
Presidente Dutra, em Barra 
Mansa, um veículo clonado que 
estava sendo conduzido por um 
homem de 56 anos. 

Os policiais realizavam a 
fiscalização na rodovia e deram 
ordem de parada ao condutor do 
carro, identificado como mora- 
dor de Porto Real. Durante a ins- 


peção, eles identificaram sinais 
de adulteração no veículo, que 
correspondiam a um automóvel 
semelhante com registro de rou- 
bo em São Pedro da Aldeia, na 
região dos Lagos. 

O condutor informou que o 
carro pertencia à sua filha, que o 
teria adquirido há dois anos. 

Sem conseguir fornecer mais 
informações sobre a origem do 
carro, o homem foi conduzido 
à 90º Delegacia de Polícia, onde 
a ocorrência foi registrada, con- 
firmando o registro de roubo e a 
apreensão do veículo. 


Polícia Militar promove 
Curso de Segurança 
Predial em Volta Redonda 


Volta Redonda 


O 28º Batalhão de Polícia 
Militar promove um Curso de 
Segurança Predial no próximo 
dia 26 de agosto, em Volta Re- 
donda. O evento é gratuito e 
tem vagas limitadas. O objetivo 
é promover ações de melhoria na 
prevenção da Segurança Pública. 

O curso será das 15h às 17h, 


no Auditório da OAB/VR, loca- 
lizado na Rua Gen. Nilton Fon- 
toura, 325, Jardim Paraíba. Com 
um total de 80 vagas disponíveis, 
o evento é voltado para portei- 
ros, síndicos, administradores de 
condomínios, profissionais de 
segurança privada e comerciantes 
da região. As inscrições devem 
ser realizadas por meio do e-mail 
p5 28bpmG pmerj.rj.gov.br 


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 


AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024 
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Munici- 
pal de Licitações Compras e Contratos torna público que rea- 
lizará às 10:00 horas, do dia 09 de setembro de 2024 no en- 
dereço www.compras.gov.br, licitação nº 90025/2024 na mo- 
dalidade Pregão na forma Eletrônico, tipo menor preço, 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA- 
DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO AINDA 
AS ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES NECESSÁRIAS 
DESTES IMÓVEIS, BEM COMO OUTROS BENS PÚBLI- 
COS, ÁREAS DE USO COMUM, ÁREAS DE LAZER, INCLU- 


SIVE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL para aten- 
der a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que são parte 
integrante do Processo Administrativo nº 4589/2024. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço 


eletrônico 


https://www.portoreal.rj.gov.br e no 


www.pncp.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Li- 
citações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 bran- 
co e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO AD- 
MITIDO: R$ 26.239.820,48 (vinte e seis milhões, duzentos e 
trinta e nove mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito cen- 


tavos) 


Porto Real, 19 de agosto de 2024 
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E 
CONTRATOS 


Terça-feira, 20 de agosto de 2024 


Sul Fluminense 


Assim como muitas mu- 
lheres que só conhecem a 
Insuficiência Ístmo Cervical 
(IIC) após vivenciarem uma 
ou mais perdas gestacionais. 
A IIC é uma condição que 
afeta o colo uterino, tor- 
nando-o incapaz de manter 
uma gravidez até o termo, 
levando a um trabalho de 
parto prematuro e, frequen- 
temente, à perda do bebê. 
Infelizmente, a descober- 
ta da IIC costuma ocorrer 
da maneira mais dolorosa 
possível: após uma ou mais 
perdas gestacionais. Como 
mãe que perdeu cinco filhos 
devido à TIC, compreendo 
profundamente essa dor e 
a sensação de impotência. 
No entanto, acredito que 


é essencial compartilhar o que 
aprendi e as informações que 
adquiri ao longo dessa jornada. 

A IIC é caracterizada por 
uma fragilidade no colo uterino, 
que não consegue suportar o 
peso do bebê em crescimento, 
levando a uma dilatação preco- 
ce e, eventualmente, ao parto 
prematuro. Essa condição afeta 
cerca de 1% das mulheres, ou 
seja, aproximadamente 10.000 
mulheres a cada milhão. Dessas, 
9.000 conseguem levar a gestação 
a termo com uma técnica cha- 
mada Cerclagem, que envolve a 
sutura do colo uterino para evitar 
sua dilatação precoce. No entan- 
to, há casos mais graves, como o 
meu, em que apenas uma Cer- 
clagem definitiva, uma técnica 
mais avançada, é eficaz. 


Del 


Insuficiência Ístmo Cervical 


Você já ouviu falar sobre a luta 
pela conscientização e informação? 


DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO: UMA NECESSIDADE URGENTE 


A maioria das mulheres só 
descobre a IIC após a primeira 
ou segunda perda gestacional, 
o que é extremamente do- 
loroso e frustrante. Embora 
essa prática ainda seja pouco 
comum, há exames que pod 
riam ser incluídos na rotina de 
avaliação de mulheres que pla- 
nejam engravidar. Por exem- 
plo, na ultrassonografia do 
primeiro trimestre, um exame 
prioritário poderia identificar 


sinais precoces de IIC, permi- 
tindo uma intervenção antes 
que seja tarde demais. 

O tratamento para HC, na 
maioria dos casos, é a Cercla- 
gem, uma cirurgia em que o 
cirurgião sutura o colo uterino, 
impedindo sua dilatação pre- 
coce. Essa intervenção pode 
ser a diferença entre a perda e a 
continuidade da gravidez. 


A JORNADA DE SUPERAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 


Após tantas perdas, decidi 
que precisava fazer mais do 
que lutar apenas por minha 
própria gestação. Juntamente 
com uma amiga, criei um 
movimento de conscienti- 
zação sobre a IIC. O nosso 
Instagram, (Wconscientizacao- 
daiicoficial, é um espaço onde 
compartilhamos informações, 
realizamos lives com médicos 
e buscamos educar mulheres 
sobre essa condição. Nosso 
objetivo é claro: levar informa- 
ções que podem salvar vidas. 


Além disso, lancei um 
projeto de lei que foi aprovado 
e hoje se tornou a Lei Maitê 
“Tavares, estabelecendo o dia 
15 de junho como o Dia da 
Conscientização da Insufi- 
ciência Istmo Cervical nos 
municípios de Barra Mansa 
e Volta Redonda. Esta data é 
dedicada a educar a população, 
especialmente em postos de 
saúde, hospitais e consultórios 
médicos, sobre a importância 
do diagnóstico precoce e do 
tratamento adequado da HC. 


Nova UBM promove 
RH Summit Sul 
Fluminense 2024 


Evento reunirá especialistas para BEE 


discutir mudanças e premiar boas 
práticas em gestão de pessoas; 
inscrições estão abertas e vagas 
são limitadas 


Barra Mansa 


O Sul Fluminense sedia 
no dia 23 de novembro, um 
sábado, o RH Summit Sul 
Fluminense 2024. Promovido 
pela Nova UBM, em Barra 
Mansa, o evento terá como 
tema “O mundo em movi- 
mento — Pessoas em constante 
mudança' e terá uma progra- 
mação focada no crescimento 
humano e organizacional. 
As inscrições já estão aber- 
tas e as vagas são limitadas. 
Segundo o Reitor da Nova 
UBM, Bruno Lemos, o RH 
Summit Sul Fluminense con- 
tará com a presença de es- 
pecialistas da área de Recur- 
sos Humanos, que vão com- 
partilhar suas experiências. 
Verônica Maranhão — con- 
sultora em Desenvolvimento 
Humano, desenvolvedora de 
Líderes e uma das palestran- 
tes — destaca a importância do 


evento e lembra os desafios 
trazidos pelas mudanças orga- 
nizacionais. “É uma oportuni- 
dade única para repensarmos 
nossas práticas e nos preparar- 
mos para os desafios futuros 
da gestão de pessoas”, pontua. 
Outro destaque do evento é o 
Prêmio Boas Práticas Gente e 
Gestão Sul Fluminense, uma 
iniciativa inédita na região, 
organizada pela Nova UBM 
e pela VLM Educação Cor- 
porativa Ltda. O prêmio visa 
a reconhecer iniciativas que 
beneficiam as organizações e 
a comunidade de Recursos 
Humanos do Sul Fluminen- 
se, com participação aberta 
a empresas dos setores de 
comércio, serviços e indústria 
da região, respeitando o porte 
de cada uma. Para mais in- 
formações e inscrições basta 
acessar https://www-ubm.br/ 
rh-summiy. 


Foto: Divulgação 


Professora Verônica Maranhão é uma das palestrantes 
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INFORMAÇÃO É PODER 


Se há algo que aprendi 
durante essa jornada, é que 
a informação tem o poder 
de salvar vidas. Se mais 
mulheres soubessem sobre 
a IIC antes de passar por 
uma perda, muitas tragé- 
dias poderiam ser evitadas 
Através da conscientização 
e do compartilhamento 
de conhecimento. espero 
ajudar outras mulheres 


s 


a realizarem o sonho de 
serem mães, sem a dor de 
tantas perdas. 

A luta pela conscien- 
tização da Insuficiência 
Ístmo Cervical continua, e 
convido todas as mulheres 
a se unirem a nós nesse 
movimento. Juntas, pode- 
mos fazer a diferença. 

Aline Tavares é prof. Ed 
Física, escritora e mãe 


Angra: 
Artesanato transforma vida 


de crianças da Casa Abrigo 


Angra: Artesanato transforma vida de crianças da Casa Abrigo 


Angra dos Reis 
O Núcleo Educacional, Cul- 
tural e Esportivo Sesquicentená- 
rio (NECES), em parceria com 
a Casa Abrigo, celebra o sucesso 
das aulas de artesanato oferecidas 
às crianças assistidas pela insti- 
tuição. A ação, que faz parte do 
Projeto Futuro, tem trazido novas 
oportunidades de aprendizado 
e desenvolvimento para jovens 
em situação de vulnerabilidade. 
As aulas de artesanato, re- 
alizadas semanalmente, têm 
como objetivo ensinar habi- 
lidades manuais às crianças, 
além de proporcionar um am- 
biente acolhedor e educativo. 
Para Miguel Alves, representante 
da Loja Maçônica Sesquicen- 
tenário, a parceria com a Casa 
Abrigo tem sido fundamental. “É 
gratificante ver como o Projeto 
Futuro, em conjunto com a Casa 
Abrigo, está fazendo a diferença 
na vida dessas crianças. O artesa- 
nato não é apenas uma atividade 
recreativa, mas uma ferramenta 
poderosa de inclusão social e de- 
senvolvimento pessoal”, afirma. 
Já segundo a coordenadora da 
Casa Abrigo, Gabriela Durães, o 
Projeto Futuro tem proporcio- 
nado tardes incríveis aos acolhi- 
dos. “O projeto tem promovido 
para os acolhidos toda segunda- 
-feira, tardes incríveis onde eles 
têm praticado a coletividade, a 
disciplina e as atividades manu- 
ais. Todos participam e relatam 
estarem gostando muito das 
aulas e estão ansiosos para de- 
corar a casa com as artes feitas 
pelas mãos deles”, comentou. 
O curso de artesanato é con- 
duzido pelo professor Gustavo 
Valente, mais conhecido pelas 


com o auxílio de Letícia Istaqui- 
ne, que foi aluna da primeira tur- 
ma de artesanato do projeto, aulas 
que foram ministradas na Casa 
Amarela, no Camorim Pequeno. 
“Eu cheguei na primeira aula 
sem saber de nada, o Tio Gu foi 
muito paciente, teve toda a calma 
para poder ensinar. O Tio Gu é o 
Gustavo Valente, que os alunos 
carinhosamente chamam de Tão. 
Quando ele me chamou para aju- 
dar aqui na Casa Abrigo, eu resol- 
vi aceitar esse desafio, até porque 
Já tinha contato com as crianças 
daqui, por causa de um outro 
projeto. As crianças foram mui- 
to perspicazes e aprenderam as 
técnicas muito rápido. Crianças 
de cinco anos estão conseguindo 
fazer uma técnica que muitos 
adultos têm dificuldade. Então 
tudo tem sido muito gratificante 
para todos nós, pois estamos 
vendo essas crianças evoluírem 
como artesãs”, comenta Letícia. 
Gustavo Valente destaca a im- 
portância do projeto na cons- 
trução de um futuro melhor 
para essas crianças. “O artesa- 
nato ensina disciplina, paciência 
e criatividade. Mas, acima de 
tudo, oferece a elas uma nova 
perspectiva de vida. É incrível 
ver como, com o passar do tem- 
po, elas vão se tornando mais 
confiantes e dedicadas”, afirma. 
“Cheguei aqui e fui recebido com 
um caloroso abraço por essa garo- 
tada. A técnica e os trabalhos que 
eles realizam, em toda a turma, 
estão sendo muito gratificantes de 
se ver. Eles aprenderam a ter no- 
ção sobre o que é o papel machê 
e como fazer as esculturas. A cada 
aula, a gente aprende um pouco 
mais com eles”, detalhou Gusta- 
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Inmet emite alerta para onda de calor 


Municípios do Sul Fluminense terão máximas acima de 30º até sexta-feira (19) 


Sul Fluminense 


O Instituto Nacional de Me- 
teorologia (Inmet) emitiu um 
alerta laranja para uma forte onda 
de calor, que atingirá algumas re- 
giões do país nesta semana. Entre 
as áreas atingidas, alguns muni- 
cípios da região Sul Fluminense 
aparecem no alerta. Barra Mansa, 
Volta Redonda, Resende, Itatiaia, 
Porto Real, Valença, Barra do Pi- 
raí, Vassouras e Rio Claro apare- 
cem sinalizados no comunicado. 

Para o Inmet, o alerta laranja é 
tido como grave. A cor escolhida 
é usada quando a temperatura 
fica 5 ºC acima da média por um 
período de três a cinco dias. 

Em Resende, as máximas 


BM: 


Barra Mansa 


A Secretaria Municipal de 
educação (SME), em parceria 
com o Serviço Social do Trans- 
porte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte 
(SEST SENAT), participou de 
reuniões para tratar do projeto 
“Proteção”, que tem como objeti- 
vo conscientizar sobre o enfren- 
tamento à exploração sexual de 
crianças e adolescentes — tema 
que está em destaque este mês. 

Um encontro foi realizado 
com gestores no Centro Educacio- 
nal Integral (CEI) Vieira da Silva, 
no Centro, enquanto o outro, 
voltado para professores, ocorreu 
no Colégio Municipal Washington 
Luiz, no bairro Saudade. 

“A SME vem, ao longo deste 
ano, desenvolvendo um trabalho 
consistente e contínuo pelo en- 
frentamento à exploração sexual 
de crianças e adolescentes. Em 
parceria com o SEST SENAT, 
por meio do projeto 'Proteção”', 


CONFIRA RECOMENDAÇÕES PARA OS DIAS MAIS QUENTES 


e Utilize protetor solar: proteger a 
pele dos raios solares é um cuidado 
fundamental para prevenir queima- 
duras, câncer de pele, o envelheci- 
mento precoce e uma série de pro- 
blemas de saúde; 


mais claras refletem a luz, ao invés 
de absorvê-la. As roupas mais leves 
ajudam na locomoção e no conforto. 
Já na escolha dos acessórios, o ideal 


permanecerão acima de 30°C até 
sexta-feira (23), com as mínimas 
variando entre 14a 16°C. Barra 


Prefeitura 


é optar por bonés, chapéus, óculos de 
sol e até mesmo sobrinhas para a lo- 
comoção nos dias quentes. 

e Hidratação: Beber água é extre- 
mamente importante para o fun- 
cionamento do organismo. Em dias 
quentes, essa atenção deve ser 
redobrada. A água auxilia no fun- 
cionamento do organismo. O corpo 
humano precisa ainda mais de água 
nos dias de calor. 


* Evite realizar exercícios físicos 


Mansa seguirá com máximas por 
volta dos 33°C e mínimas tam- 
bém variando entre 14 e 16°C. 


entre às 10 horas e às 16 horas: 
durante esse período, o calor é pre- 
dominante e pode prejudicar a saúde 
física e respiratória; 

e Lavar nariz e olhos com soro fi- 
siológico: a lavagem pode evitar a 
securaeosangramentodasnarinas; 

e Mantenha a casa limpa, higie- 
nizada e arejada: a poeira e a 
sujeira podem auxiliar na manifes- 
tação de bactérias, prejudicando a 
saúde respiratória. 


Já Volta Redonda também terá 
máximas na casa dos 33°C e mí- 
nimas por volta 14°C. 


e SEST SENAT 
combatem exploração sexual infantil 


Segundo Luís Renan, reunião serve para conscientizar e sensibilizar o maior número 
de pessoas, principalmente os professores 


temos orientado e capacitado 
toda nossa rede de ensino - dire- 
tores, professores, orientadores e 
equipe em geral -, a fim de que 
identifiquem e sejam capazes de 
agir a favor de nossas crianças 
e adolescentes, promovendo 
passeatas, palestras, fóruns e se- 
minários. Dentro das unidades 
escolares também estamos agindo 


diretamente, realizando um mo- 
vimento no sentido de gerar uma 
rede de proteção e respeito mú- 
tuo, quebrando ciclos de silêncio, 
sofrimento e coerção”, disse a 
pedagoga e assessora da gerência 
pedagógica da Secretaria de Edu- 
cação, Kamila Nascimento. 

Luís Renan Gasse Bosoroy, 
coordenador de promoção social 


do SEST SENAT, deu mais de- 
talhes sobre as ações do projeto. 
“Nós conversamos sobre o en- 
frentamento à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, a impor- 
tância de serem ampliadas as redes 
de proteção e de como a educação 
tem papel vital nesse cenário. A 
educação transforma vidas e con- 
tribui expressivamente para o en- 
frentamento do problema. Então, 
a ideia dessa reunião foi justamente 
para conscientizar e sensibilizar o 
maior número de pessoas, princi- 
palmente os professores, porque 
eles fazem parte diretamente da 
formação dessas crianças e adoles- 
centes", frisou Renan. 

“Temos o dever de proteger 
nossos alunos diariamente e essa 
parceria com o SEST SENAT 
nos dá ainda mais força para que 
continuemos lutando contra a ex- 
ploração sexual de crianças e ado- 
lescentes. A conscientização deve 
ser feita sempre”, declarou Fátima 
Lima, vice-prefeita e secretária de 
Educação de Barra Mansa. 


HSBJ realiza novo mutirão de cirurgias em VR 


Iniciativa melhora atendimento e libera leitos, diz prefeitura 


Volta Redonda 


O Hospital São João Batista 
(HSJB) realizou uma nova etapa do 
mutirão de cirurgias no último fim 
de semana. No total, foram realiza- 
dos cinco procedimentos cirúrgicos 
em ortopedia no sábado (17), todos 
sob responsabilidade da equipe co- 
mandada pelo cirurgião-ortopedista 
Flávio Reis, que é o diretor-médico 
do HSJB. Os pacientes atendidos 
têm idades entre 31 e 54 anos. 

As cirurgias realizadas no sá- 
bado foram: a reconstrução do 
ligamento cruzado anterior (LCA) 
do joelho direito de um homem 
de 31 anos; videoartroscopia do jo- 
elho direito de uma mulher de 54 
anos; e videoartroscopia de joelho 
esquerdo em uma mulher de 52 e 
em dois homens de 42 e 31 anos. 


Flávio Reis destaca a impor- 
tância da realização dos muti- 
rões de cirurgias — que também 
beneficiam pacientes de outras 
especialidades, como a urologia 
e oftalmologia —, que, ao serem 
realizados aos fins de semana, 
ajudam a liberar espaço no São 
João Batista, durante a semana, 
para outros procedimentos eleti- 
vos ou de urgência. 

Ele aponta, ainda, que o mu- 
tirão é possível graças aos inves- 
timentos realizados no hospital 
nos últimos anos, que incluem 
aquisição de insumos básicos 
(medicamentos). modernização 
do centro cirúrgico e equipa- 
mentos, e no investimento em 
profissionais — sem esquecer das 
obras de ampliação da unidade, 
que acontecem em terreno anexo. 


Cinco pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos de ortopedia no último 
sábado (17) 


“Utilizamos nessas cirurgias 
cas minimamente invasivas 
que, em comparação com outras 
utilizadas com o mesmo fim, per- 


mitem uma recuperação mais rápida 
do paciente, com sua alta antecipada 
e consequente aumento de leitos 
disponíveis”, explicou Flávio Reis. 


Pacientes renais podem ter programa especial de atendimento 


Estado do Rio 


O Estado do Rio pode ter um 
programa de atendimento às pes- 
soas com doença renal. O principal 
objetivo é promover o acesso equi- 
tativo e de qualidade ao tratamento 
de hemodiálise, em uma curta dis- 
tância da residência dos pacientes. 
As normas do programa constam 
no Projeto de Lei 3.122/24, de au- 
toria da deputada Lucinha (PSD), 
que a Assembleia Legislativa do Es- 
tado do Rio (Alerj) vota nesta terça- 
-feira (20), em primeira discussão. 
Caso receba emendas parlamenta- 
res, o texto sairá de pauta. 

De acordo com o programa, 
todo paciente deve ter o direito 


sua residência, levando em con- 
sideração fatores como acessibi- 
lidade, tempo de deslocamento 
e disponibilidade de transporte 
adequado. Para o cumprimento 
desta determinação, o Governo 
do Estado, em articulação com os 
municípios, deverá definir crité 
rios claros para a abertura de no- 
vas unidades de hemodiálise em 
áreas que atualmente não tenham 
cobertura adequada. 

O Executivo ainda poderá de- 
finir critérios para a avaliação con- 
tínua da qualidade do atendimento 
prestado nas unidades de hemo- 
diálise, com base em indicadores 
como taxa de infecção, tempo de 
espera e satisfação do paciente. 


sobrevivência de indivíduos que 
apresentam problemas na fun- 
ção renal. No entanto, diversos 
pacientes encontram grandes 
dificuldades para acessar com re- 
gularidade as unidades de hemo- 
diálise devido à falta de centros 
próximos às suas residências. Por 
consequência, isso gera deslo- 
camentos longos e cansativos, 
aumento dos custos por causa de 
passagens e desgaste emocional, 
além da deterioração da saúde e 
qualidade de vida dos pacientes”, 
afirmou Lucinha. 

O programa também tem uma 


série de outras diretrizes como a 
oferta de transporte público para 
pacientes que necessitem se deslo- 
car até as clínicas de hemodiálise; 
aplicação de programas de teleme- 
dicina para o acompanhamento 
remoto dos pacientes e consultas 
médicas à distância; ampliação dos 
horários de funcionamento das clí- 
nicas de hemodiálise, visando so- 
lucionar o problema de pacientes 
com horários de trabalho irregula- 
res, bem como o estabelecimento 
de grupos de apoio e assistência 
psicológica para pacientes em he- 
modiálise e suas famílias. 


Terça-feira, 20 de agosto de 2024 


Barra do Piraí comemora 
Dia do Patrimônio Histórico 


Divulgação 


Barra do Piraí 


Barra do Piraí celebrou o Dia 
do Patrimônio Histórico, uma 
data criada em 1937 e comemo- 
rada no dia 17 de agosto para 
destacar a preservação das rique- 
zas culturais do Brasil. A cidade 
aproveitou a ocasião para reforçar 
a importância de seus marcos 
históricos, incluindo a Catedral 
da Senhora Sant'Ana, as Estações 
Ferroviárias de Barra do Piraí e de 
Ipiabas, e o Beco da Carioca. 

A Catedral da Senhora 
Sant'Ana, erguida em 1881, des- 
taca-se pela sua fachada neoclás- 
sica com a inscrição em latim ‘D. 
Pedro II, Imperador do Brasil, 
quer que esta igreja seja chamada 
Sant Anna”. A Estação Ferroviária 
Central, inaugurada em 1864, foi 
recentemente transformada em 
um Centro Cultural. A Estação 
de Ipiabas também passou por 
reformas, preservando sua história 
desde 1881. O Beco da Carioca, de 
1884, foi o primeiro a ter sistema 
de água e esgoto no então povoado 
de Sant Anna do Pirahy e era um 
ponto de encontro comunitário. 

Wagner Aiex, secretário de 
“Turismo e Cultura, destacou o 


Beco da Carioca foi o primeiro a ter sistema de água e esgoto no então povoado 


valor sentimental da Estação Fer- 
roviária para os moradores e a im- 
portância de manter esses locais. 
“O Dia do Patrimônio Histórico 
é uma chance de refletir sobre a 
preservação dessas riquezas que 
definem nossa cidade e nossa 
história. Eles não apenas atraem 
turistas, mas também são provas 
concretas de nossa história. Nos- 
so trabalho é garantir que essas 
riquezas sejam mantidas para as 
futuras gerações”, afirmou. 

O prefeito Mário Esteves re- 
forçou o compromisso da admi- 
nistração municipal com a preser- 
vação histórica. Ele destacou a re- 
cente reforma do Beco da Carioca 
e anunciou planos para restaurar a 
Igreja Nossa Senhora da Piedade, 
um monumento com 153 anos. 
“Esta obra não foi apenas uma 
restauração física, mas um tributo 
ao nosso passado, um testemunho 
vivo de nossa herança cultural e 
uma promessa para o futuro. Nes- 
se mesmo sentido, a Prefeitura de 
Barra do Piraí também vai apoiar 
o restauro da Igreja Nossa Senhora 
da Piedade, um monumento de 
153 anos, mais velho que nossa 
cidade. Barra do Piraí tem uma 
história rica e um patrimônio que 
merece ser protegido”, concluiu. 


Presidente do CRA-RJ ministra 
palestra gratuita em VR 


Volta Redonda 


Em homenagem ao Dia do 
Administrador e com intuito de 
refletir sobre o futuro da pro- 
fissão, o Conselho Regional de 
Administração do Rio de Ja- 
neiro (CRA-RJ) realizará na 
quarta-feira (21) o Encontro de 
Administradores (ENCAD) no 
auditório do Hotel Dexter, em 
Volta Redonda. Aberto ao público 
e com vagas limitadas, a inscrição 
gratuita pode ser feita pelo link: 
https://eventos.cra-rj.org.br/enca- 
d-volta-redonda/ 

A palestra principal será reali- 
zada pelo presidente do CRA-R], 
Wagner Siqueira, com o tema 
“O futuro das organizações e 
os desafios do gestor”. Segundo 
Siqueira, a proposta é discutir os 
desafios da profissão diante dos 
avanços da tecnologia e do com- 


SERVIÇO 


portamento das pessoas. 

De acordo com Siqueira, a 
sociedade tem enfrentado diversas 
transformações que afetam as re- 
lações tanto na família quanto no 
trabalho. “A todo o momento, so- 
mos surpreendidos com algo novo. 
A transformação tem sido a única 
constante no cotidiano de nossas vi- 
das. Por isso, é preciso estar atento e 
preparado para todas as mudanças”, 
afirma Wagner Siqueira. 


DESTAQUES EM VOLTA 
REDONDA E REGIÃO 


Além da palestra, serão en- 
tregues moções de aplausos aos 
profissionais de administração, 
empresários e empresas da re- 
gião que têm se destacado no 
desenvolvimento do trabalho 
em prol das organizações e da 
sociedade em geral. 


Data: 21/08/2024 
Horário: das 18h às 21h 
Local: Auditório do Hotel Dexter 


Endereço: Rua Luiz Alves Pereira 377, Aterrado - Volta Redonda/RJ 


Gratuito e com vagas limitadas 


Inscrição: https://cra-r).adm.br/encad-volto-redonda/ 


REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AUTO POSTO REFÚGIO DA DUTRA LTDA, CNPJ: 28.077.843/0001-05, toma público 
que requereu da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de Pirai através do processo nº 07254/2018, a Licença Municipal de Operação para o 
Comércio Varejista de Combustíveis para veículos automotores LMO nº 0028, situado na 
RODOVIAPRESIDENTE DUTRAKM 234, Nº 79851, JAQUEIRA, PIRAÍ-RJ. 


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 


TERMO DE CONVÊNIO 


01- CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 

02- CONVENIADA: Centro de Integração Empresa Escola do 
Rio de Janeiro- CIEE/RJ 
03- OBJETO: Prorrogação do convênio de cooperação reci- 


proca entre as partes, visando o desenvolvimento de ativida- 
des conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização 
de estágio de estudantes, regulamente matriculados e que 


JJS SERVIÇOS GERAIS SUL FLUMINENSE LTDA 
CNPJ/CPF: 03.755.391/0001-42 
Concessão de Licença 


de realizar a hemodiálise em 
uma distância de até 40 Km da 


A ENEL avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela 
necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais: 


Dia: 23/08/2024 

Horário Endereço Nº Desiig. 
RESENDE 

23450167 


12:00 às 16:00 Ruas 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 - Barra Ill - Parque Minas Gerais - Resende 
23450167 


23450167 
23450167 
23454947 
23454947 
23454947 
23454947 


“A hemodiálise é um pro- 
cedimento fundamental para a 


venham frequentando, efetivamente, o ensino regular em Ins- 
tituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensi- 
no fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos, obrigatório ou não, entendido o estágio como 
uma estratégia de profissionalização, que complementa o Pro- 
cesso de Ensino-Aprendizagem. 

04- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1906/2019 

05- PRAZO: 12 (doze) meses. 

06- DATA DA ASSINATURA: 16 de Agosto de 2024 


ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS 
PREFEITO 


JJS SERVIÇOS GERAIS SUL FLUMINENSE LTDA, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SMMA, conforme as atribuições que lhe foram concedidas pelo 
Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de 2007 e Convênio assi- 
nado entre o Estado do Rio de Janeiro e este Município em 16 
de janeiro de 2008, a Licença Municipal de Operação — LMO Nº 
156/2024, com validade 23 de julho de 2030. SERVI DE 
GARAGEAMENTO COM MANUTENÇÃO BÁSICA DE 
CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS. Endereço: 
Avenida Júlio Caruso, nº 239, Belmonte- Volta Redonda/RJ. 
Processo Nº: 647-24-VRD-LMO 


12:00 às 16:00 Loteamento Morada da Barra - Centro - Resende 
12:00 às 16:00 Rua da Granja - Barra Ill - Resende 
12:00 às 16:00 Via Coletora C - Obra da Escola Solar da Barra - Barra Ill - Resende 


12:00 às 16:00 Ruas 3, 8 - Barbosa Lima - Mirante da Montanha - Resende 
12:00 às 16:00 Rua Francisco da Conceição - Jardim Beira Rio - Resende 
12:00 às 16:00 Rua Tancredo Neves - Jardim Beira Rio - Resende 

12:00 às 16:00 Rua Ulisses Guimarães - Jardim Beira Rio - Resende 


Estamos com você, mesmo à distância. 


Terça-feira, 20 de agosto de 2024 


Angra 2 bate recorde de 
eração mensal de energia 


Usina é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 
4 milhões de habitantes, como Porto Alegre e Brasília, somadas 


Costa Verde 


A usina nuclear Angra 2 al- 
cançou um marco histórico ao 
registrar a maior geração mensal 
de energia desde agosto de 2019. 
No mês passado, em julho de 
2024, a usina produziu 1.015.070 
megawatts (MWh), a quantidade 
mais alta nos últimos cinco anos. 

A produção foi capaz de su- 
perar conquistas anteriores como 
em agosto de 2021, quando a usi- 
na gerou 1.014.056 MWh, além 
de 1.013.448 MWh, atingidos em 
outubro de 2022. 

“Esse recorde é resultado di- 
reto do trabalho da empresa e de 
seus funcionários, que se dedicam 
e empenham em manter a usina 
operando com a máxima eficiên- 
cia, garantida pelos nossos rigo- 
rosos programas de manutenção 
e pelas práticas de operação que 
entregam uma energia segura, de 
base e limpa ao sistema elétrico”, 
afirma o superintendente de An- 
gra 2, Fabiano Portugal. 

A segunda usina nuclear brasi- 
leira começou a operar comercial- 
mente em 2001. Com potência de 
1.350 megawatts, Angra 2 é capaz de 
atender ao consumo de uma cidade 


SEI: sistema 


Volta Redonda 


Em seu primeiro mês de ope- 
ração em Volta Redonda, o Siste- 
ma Eletrônico de Informações do 
Rio de Janeiro (SEI-R]) — implan- 
tado no município por meio de 
acordo de cooperação técnica com 
o Governo do Estado — já apresen- 
ta resultados positivos. Adotado 
pela administração municipal, 
através do Programa RJ Digital 
Municípios, o SEI-R]J gerou, de 
15 de julho a 15 de agosto, 12 mil 
documentos. Com foco na digita- 
lização, o objetivo do novo sistema 
é desburocratizar a gestão pública c 
facilitar a vida da população. 

Nesse período inicial em ope- 
ração, o Sistema Eletrônico de In- 
formações também registrou o ca- 
dastro de 1.250 usuários e a geração 


Operadores Nucleares (WANO) 


de 4 milhões de habitantes, como 
Porto Alegre e Brasília, somadas. 

Ao compararmos a energia 
gerada pela segunda usina nuclear 
brasileira e a energia gerada pela 
usina alemã Grafenrheinfeld 
(KKG) - de projeto similar e de 
mesma potência nominal - nos 
primeiros 20 anos de operação, 
Angra 2 teve desempenho me- 
lhor, gerando cerca de 3% a mais 
que sua usina irmã. 


Segundo a Eletronuclear, no 
final de 2000 e no início de 2001, 
sua entrada em operação permitiu 
economizar água dos reservató- 
rios das hidrelétricas brasileiras, 
amenizando as consequências 
do racionamento de energia, 
especialmente na região Sudeste, 
maior centro de consumo do país. 

Contando do penúltimo tri- 
mestre de 2022 ao penúltimo tri- 
mestre de 2023, Angra 2 ocupou a 


Em 2023, Angra 2 ocupou a 176º posição entre as 422 unidades em operação no mundo filiadas à Associação Mundial de 


176º posição entre as 422 unidades 
em operação no mundo filiadas à 
Associação Mundial de Operado- 
res Nucleares (WANO), segundo 
análise dos indicadores de desem- 
penho do fator de disponibilidade. 
Entre os 155 membros filiados à 
WANO - Paris Centre, do qual 
fazemos parte, Angra 2 ocupou a 
50º posição. Trata-se de uma usina 
com desempenho bem acima da 
média mundial. 


gerou 12 mil documentos em 30 dias 


de 5 mil processos. De acordo com 
a Seplag, durante o primeiro mês o 
SEI-RJ já gerou uma economia de 
aproximadamente R$ 13 mil aos 
cofres públicos, por conta da redu- 
ção no consumo de materiais como 
folhas de papel e insumos para im- 
pressão de documentos. 

A coordenação do SEI-RJ em 
Volta Redonda é feita pela Secre- 
taria Municipal de Plancjamento, 
Transparência e Modernização 
da Gestão (Seplag). A secretária 
Cora Peixoto da Silva ressalta o 
quanto esses indicadores são bas- 
tante relevantes. 

“É uma enorme satisfação 
acompanharmos os resultados 
exitosos dessa política interna, 
após todos os esforços iniciais: 
desde a autorização de uso até as 
capacitações do corpo técnico c a 


familiarização dessa nova cultura. 
Agora podemos contar com um 
fluxo mais célere, que traz impac- 
tos positivos para o meio ambiente 
e ainda para a transparência e con- 
trole da instituição”, frisou Cora. 

A implantação do SEI-RJ pos- 
sibilita que ações da prefeitura 
como, por exemplo, tramitação de 
memorandos, ofícios e todos os 
processos administrativos sejam 
realizadas de forma digital. Além 
de uma grande economia de papel 
e material de expediente, a nova 
solução dará mais agilidade, trans- 
parência, eficiência c celeridade aos 
processos. A substituição do papel 
também confere mais segurança e 
confiabilidade nos dados transmi- 
tidos e permitirá consultas mais 
ágeis e eficazes, além de melhor 
controle de prazos. 


IMPACTO AMBIENTAL 


Outro ponto positivo gerado pela 
implantação do SEI-RJ é a redução 
do impacto ao meio ambiente, já 
que a tramitação de documentos por 
via eletrônica atua como estímulo à 
preocupação e consciência ambiental, 
além de colaborar para a aplicação de 
conceitos de desenvolvimento sus- 
tentável na atual gestão administrativa. 

“Por isso, é fundamental que a 
administração pública adote ações 
econômicas e racionais para mini- 
mizar esses impactos. E estamos fa- 
zendo isso com o SEI, que, além de 
ajudar no menor impacto ambien- 
tal, também possibilita a atuação 
simultânea de diversas unidades em 
um mesmo processo, reduzindo o 
tempo de realização das atividades”, 
concluiu a secretária Cora Peixoto. 


Secretaria de Trabalho oferece 4.661 vagas no estado do Rio 


Sul Fluminense 


A Secretaria de Trabalho e Ren- 
da está divulgando, esta semana, 
4.661 oportunidades de trabalho no 
Estado do Rio de Janeiro. São 1.930 
vagas de emprego formal e 2.731 
para estágio c jovem aprendiz, com 
diferentes níveis de escolaridade. 
Todas as posições são disponibiliza- 
das por meio dos postos do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), en- 
quanto os estágios c oportunidades 
de jovem aprendiz são fruto de 
parceria com a Fundação Mudes 
c Centro de Integração Empresa 
Escola (CIEE). 

As vagas oferecidas pelo Sine es- 
tão distribuídas pelas regiões Metro- 
politana, Médio Paraíba e Serrana. 
A Região Metropolitana concentra 
o maior número de oportunidades: 
são 1.646 vagas para diferentes níveis 
de escolaridade. Entre clas, há 350 
posições dirigidas a pessoas com 
deficiência (PcD), muitas sem ne- 
cessidade de experiência. 

Além dos estágios oferecidos 
pelo CIEE e pela Fundação Mudes, 
o Sine tem, essa semana a oferta de 
nove oportunidade de estágio para 
estudantes de Direito no Centro, 
Flamengo, Madureira c Ipanema, e 
quatro oportunidades para estágio 
para estudantes de Engenharia de 
Produção, Elétrica, Mecânica e 
Química, todos para o bairro do Fla- 
mengo, com bolsa auxílio de custo. 


Ainda na região Metropolitana, há 
oferta de 60 vagas, com exigência de 
experiência, para babá, em bairros da 
Zona Sul e Duque de Caxias, com 
salários de até R$ 4.236 e 50 posições 
de motorista de ônibus em Anchie- 
ta. O maior salário, de R$ 7.060, é 
oferecido para uma vaga oferecida 
para o profissional farmacêutico de 
indústria veterinária, que exige nível 
superior e experiência. 

Para quem mora em Nova 
Iguaçu e não tem experiência, exis- 
tem 66 vagas para diferentes cargos 
como atendente de lojas, auxiliar de 
estoque, fiscal de loja, opcrador de 
loja e fiscal de prevenção de perdas. 
Os salários chegam a R$ 2.824. 

Na região do Médio Paraí- 
ba, foram captadas 21 vagas, com 
remunerações que chegam a R$ 
2.824, para motorista de caminhão, 
em Volta Redonda, acompanhante 
de idosos e farmacêutico, em Valen- 
ça, e pedreiro, em Itatiaia. 

Na Região Serrana, todas as 263 
oportunidades oferecidas são para 
“Teresópolis, principalmente para o 
bairro de Várzea, com remuneração 
média de um salário mínimo. Exis- 
tem vagas para ajudante de cozinha, 
atendente de loja, borracheiro, 
jardineiro, pintor, saladeiro, recep- 
cionista, cozinheiro, entre outros. 

De acordo com análise do Ob- 
servatório do Trabalho da Secretaria 
estadual de Trabalho e Renda, as 
vagas oferecidas nesta semana são, 


EM); Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Paraty 


AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 


O Fundo Municipal de Saúde de Paraty torna público o Pregão Eletrônico 
nº 029/2024, cujo objeto é: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TENHA PÍER DE 
ACESSO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA 
AMBULANCHA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN- 


CIA - SAMU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”. A sessão de dis- 
puta de lances irá ocorrer no dia 30 de Agosto de 2024 às 14h00m, no 


link: 


http://186.237.171.226:8079/comprasedital/. Até o horário previsto, 


o sistema ficará disponível para credenciamento e cadastramento das pro- 
postas e documentação de habilitação. Esclarecimentos através do e- 
mail: pregaoeletronico.saudeparaty @ gmail.com ou da linha telefônica (24) 


3371-1186. 


PARATY, 19 AGOSTO DE 2024. 
MONICA ELY DA SILVA | 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 


em sua maioria, do setor de Serviços 
(67,9%), seguido do setor do Co- 
mércio, com 32,1% das 1.646 opor- 
tunidades. Quanto à escolaridade, 
45,6% das oportunidades exigem o 
Ensino Médio completo. Em relação 
aos salários oferecidos, 56,2% das va- 
gas chegam a dois salários mínimos e 
22,7% oferecem um salário mínimo. 
A grande maioria das oportunidades 
(85,1%) exige experiência. 

A secretaria lembra que é impor- 
tante manter cadastro e currículos 
atualizados no Sistema Nacional de 
Emprego, que analisa o perfil do can- 
didato c a vaga cadastrada pelo empre- 
gador. Para se inscrever ou atualizar o 
cadastro, é necessário ir a uma unida- 
de do Sine levando os documentos de 
identificação civil, carteira de trabalho, 
PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para 


consultar o endereço das unidades e 


os detalhes de todas as vagas ofereci- 
das, basta acessar o Painel Interativo 
de Vagas da Secretaria de Trabalho e 
Renda do estado, disponível no site 
http//wwwirj.govbr/trabalho/. 

Em parceria com diferentes 
instituições, a Secretaria de Traba- 
lho e Renda também divulga está- 
gios para diferentes escolaridades e 
oportunidades para jovem apren- 
diz. A Fundação Mudes está ofe- 
recendo 849 vagas de estágio nos 
níveis superior, médio e técnico, 
com bolsa-auxílio que pode chegar 
a R$ 2.000. Para se candidatar, basta 
acessar https://www.mudes.org. 
br/. Já o CIEE, oferece 1.882 vagas 
de estágio para diferentes níveis de 
escolaridade c oportunidades para 
jovem aprendiz. Informações mais 
detalhadas podem ser obtidas em 
hup:/Avwwcice.org;br/. 


T 4 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 


a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.049/2024/REMARCADO 
PROCESSO Nº.: 2024019729 


OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços visando futura e 
eventual contratação de empresa para fornecimento de diferencia- 
dos tipos de alimentação preparada. 

DATA/HORA DA SESSÃO: 04/09/2024, às 10:00hs. 

RETIRADA DO EDITAL: https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal 
Nacional de Compras Públicas) ou Departamento de Licitações, 
mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua 
embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br 


Liliane Souza da Conceição 


Pregoeira 
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OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços visando futura e 
eventual contratação de empresa para fornecimento de diferencia- 
dos tipos de alimentação preparada. 

DATA/HORA DA SESSÃO: 04/09/2024, às 10:00hs. 

RETIRADA DO EDITAL: https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal 
Nacional de Compras Públicas) ou Departamento de Licitações, 
mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua 
embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br 


Liliane Souza da Conceição 
Pregoeira 


Diário do Vale 3. - 7 


Sesc RJ abrirá em 
Miguel Pereira sua 
sétima unidade hoteleira 


Miguel Pereira 


O Sesc RJ construirá sua séti- 
ma unidade hoteleira em Miguel 
Pereira, município que vem se 
consolidando como destino turís- 
tico no Centro Sul Fluminense. O 
complexo de mais de 7 mil metros 
quadrados será erguido em um ter- 
reno na Avenida Marechal Rondon, 
no Bairro Barão de Javary, próximo 
ao principal cartão-postal da cidade, 
o Lago Javary. A previsão é de que 
as obras comecem no primeiro se- 
mestre de 2025 e durem 18 meses. 

A unidade terá dois pavimen- 
tos, com 74 suítes, duas delas da 
categoria "Lua de Mel”, equipadas 
com banheira de hidromassagem. 
A infraestrutura contará ainda com 
recepção com lobby monumen- 
tal, espaços infantil, fitness e de 
coworking, living, sala de jogos e 
um restaurante com capacidade 
para 127 pessoas. O estacionamento 
comportará 33 carros. 


PISCINA, ROOFTOP E 
ESTAÇÃO DA MARIA FUMAÇA 


Uma das grandes atrações do 
hotel será a piscina, conectada a 
uma praça de convivência externa 
arborizada, uma cafeteria, uma 
loja de souvenirs e até uma estação 
exclusiva para a Maria Fumaça. 
A partir do hotel do Sesc, os hós- 
pedes poderão embarcar em uma 
viagem no trem turístico pelos 


principais pontos da cidade. No 
Rooftop, o hotel terá horta sus- 
tentável e um espaço para happy 
hour, com lounge e bar com vista 
panorâmica da região. 


ENERGIA LIMPA E 
GESTÃO DE RESÍDUOS 


O diretor de Engenharia e In- 
fraestrutura do Sesc RJ, Fábio 
Soares, explica que a eficiência 
energética é um dos principais pila- 
res de sustentabilidade adotados na 
unidade, através de painéis solares 
estrategicamente posicionados na 
cobertura da edificação, que vão 
rantir uma produção de energia 
impa e reduzir a dependência de 
fontes não renováveis. 

"O Sesc Miguel Pereira incorpo- 
ra o uso de materiais reciclados e de 
baixo impacto ambiental. Sistemas 
de captação de água da chuva serão 
implementados para suprir parte das 
necessidades hídricas do local, contri- 
buindo para a preservação dos recur- 
sos naturais da região", diz o diretor. 

A gestão de resíduos também 
é um ponto crucial no compro- 
misso sustentável da nova unidade. 
Programas de coleta seletiva e 
reciclagem serão implementados, 
incentivando colaboradores e visi- 
tantes a descartarem seus resíduos 
de maneira consciente. O material 
terá como destino cooperativas 
locais, promovendo inclusão eco- 
nômica e social. 


Previsão de inflação sobe 
para 4,22% em 2024 


País 


O mercado financeiro atualizou 
suas expectativas para a inflação em 
2024, prevendo que cla será de 4,22%, 
um leve aumento em relação aos 
4,2% esperados na semana passada. 
Essa previsão vem do Boletim Focus, 
divulgado pelo Banco Central nesta 
segunda-feira (19), que coleta dados 
de várias instituições financeiras. 

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
usado como medida oficial da 
inflação no Brasil, está atualmente 
acima da meta de 3%, mas ainda 
dentro da margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual para mais ou 
para menos, o que permite que a 
inflação chegue até 4,5% sem sair 
da meta estabelecida. 

Já para 2025, a expectativa de 
inflação caiu de 3,97% para 3,91%, 
enquanto a previsão para 2026 
permanece estável em 3,6%. A 
partir de 2025, o Brasil adotará um 
sistema de meta contínua para a 
inflação, fixando uma meta central 
de 3% com a mesma margem de 
tolerância de 1,5 ponto percentual 
para mais ou para menos. 


Em relação ao crescimento da 
economia, medido pelo Produto In- 
terno Bruto (PIB), as projeções para 
2024 subiram ligeiramente, de 2,2% 
para 2.23%. Para 2025, espera-se um 
crescimento de 1,89%, um pouco 
abaixo dos 1,92% previstos anterior- 
mente. Em 2026, a expectativa per- 
manece estável em 2%. No ano de 
2023, a economia brasileira cresceu 
2,9%, alcançando um valor total de 
R$ 10,9 trilhões. 

Sobre a taxa básica de juros, a 
Selic, o mercado financeiro man- 
tém a previsão de que cla fique em 
10,50% em 2024, sem alterações nas 
últimas nove semanas. Para 2025, 
a expectativa subiu de 9,75% para 
10%, enquanto para 2026, a previsão 
continua em 9%. A Selic é a prin- 
cipal ferramenta usada pelo Banco 
Central para controlar a inflação. 

No que diz respeito ao dólar, a 
expectativa é que ele esteja cotado 
a R$ 5,31 no final de 2024, ligeira- 
mente acima da previsão de R$ 5.30 
feita na semana passada. Para 2025 e 
2026, as projeções permanecem es- 
táveis, com o dólar cotado a R$ 5,30 
e R$ 5,25, respectivamente. Com 
informações da Agência Brasil. 


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 


SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 


[E REL) 


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/ 
2024 
01 - CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde 
02 - CONTRATADO: CREATIVE LICITAÇÕES LTDA 
03 - OBJETO: Aquisição de folhas A4 
04 - EMBASAMENTO: Lei Federal nº14.133 de 1º de abril de 


2021 


05 - VALOR: R$ 61.115,60 (sessenta e um mil, cento e quinze 


reais e sessenta centavos) 


06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2578/2024 


07 - PRAZO: 12 (doze) meses 


08 - DATA DA ASSINATURA: 15 de Agosto de 2024 


Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde 


EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 042/2023 
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 


02 - CONTRATADO: 
AMBIENTAIS LTDA 


SERVIOESTE SOLUÇÕES 


03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em pauta. 
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 254/2023. 

05- VALOR:R$ 243.049,80 (duzentos e quarenta e três mil, 
quarenta e nove reais e oitenta centavos). 

06 - EMBASAMENTO: Art. 57, inc Il, da Lei 8.666/1993. 


07 - PRAZO: 12 (doze) meses. 


08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de Julho de 2024 


Sr. Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde 


EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO 
CONTRATO Nº 024/2021 
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: META PROJETOS E CONSTRUÇÕES 


LTDA 


03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em pauta. 
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6551/2020. 

05 - EMBASAMENTO: Art. 57,81, Il, da Lei 8.666/1993. 

06 - PRAZO: 180 (cento e oitenta dias) 

07 - DATA DA ASSINATURA: 06 de Junho de 2024 


Sra Maria Madalena Ferreira Souza 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo 


8 - Diário do Vale 3. 


Gabriel Melone ergue o braço para celebrar índice para Paris 


Paris 


Uma delegação composta 
por 37 nadadores (21 homens e 
16 mulheres) que representarão 
o Brasil nos Jogos Paralímpicos 
de Paris 2024 já está treinando 
em águas francesas desde sábado 
(17), realizando a sua preparação 
no Centro Esportivo de "Aube, 
em Troyes, cidade a cerca de 160 
km da capital. 

Eles permanecerão hospe- 
dados e treinando no local até 
sábado (24). No mesmo Cen- 
tro Esportivo, também estão 
treinando atletas do atletismo, 
remo, tênis de mesa, vôlei 
sentado, goalball, taekwondo 
e badminton. 

Após esta data eles seguirão 
para a Vila Paralímpica. 


Entre os nadadores da de- 
legação brasileira, destacam-se 
a pernambucana Carol Santia- 
go, da classe S12 (baixa visão), 
maior medalhista brasileira nos 
Jogos de Tóquio 2020 — com 
cinco pódios (três ouros, uma 
prata e um bronze). 

Outros campeões paralím- 
picos e mundiais, como o mi- 
neiro Gabriel Araújo, da classe 
S2 (limitação físico-motora), e 
o paulista Gabriel Bandeira, da 
classe S14 (deficiência intelec- 
tual), também fazem parte do 
time brasileiro. 

O nadador Victor dos Santos 
Almeida, conhecido como Viti- 
nho, da classe S9 (limitação fisi- 
co-motora), completou 16 anos 
em maio deste ano. Ele é o atleta 
mais jovem de toda a delegação 


SPORTE | LAZER 


Natação paralímpica brasileira 
já treina em águas francesas 


Equipe conta com 37 atletas nesta edição dos Jogos Paralímpicos 


brasileira em Paris. 

Vitinho é um dos oito 
atletas com menos de 23 anos 
na Seleção de Natação em 
Paris. Além da juventude, a 
equipe chega aos Jogos com 
o status de ter feito o melhor 
ciclo da sua história. 

Nas últimas competições 
internacionais em que a Seleção 
Brasileira de Natação esteve 
presente, como os Mundiais 
da Ilha da Madeira, Portugal 
(2022), e de Manchester, Ingla- 
terra (2023), além do Parapan de 
Santiago, Chile (2023), os brasi- 
leiros alcançaram o top-5. 

Em Portugal, o Brasil re- 
gistrou sua melhor campanha 
em um Mundial, ficando na 
terceira posição, com 53 me- 
dalhas, sendo 19 de ouro, 10 


na 


Marcello Zambrana - CPB 


kd g 


de prata e 24 de bronze. 

Na Inglaterra, os brasilei- 
ros terminaram a competição 
na quarta colocação, com 46 
pódios (16 ouros, 11 pratas e 
19 bronzes). 

Nos Jogos Parapan-A- 
mericanos, o país liderou a 
modalidade e conquistou 120 
medalhas — 67 ouros, 30 pra- 
tas e 23 bronzes. 

A natação é o segundo 
esporte que mais garantiu 
pódios para o Brasil em Jogos 
Paralímpicos. 

Ao todo, são 125 meda- 
lhas, sendo 40 ouros, 39 pra- 
tas e 46 bronzes. Apenas o 
atletismo conquistou mais 
medalhas em Paralimpíadas: 
170 medalhas (48 ouros, 70 
pratas e 52 bronzes). 


CAMPEONATO INTERESTADUAL DE PETRÓPOLIS 
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda 
conquista prêmios individuais e por equipes 


Volta Redonda 


A Escola Municipal de Hipis- 
mo de Volta Redonda (EMHVR) 
foi campeã geral em duas catego- 
rias no XXIV Concurso Hípico 
de Inverno do Haras Massangana, 
campeonato interestadual dispu- 
tado no último fim de semana, 
em Petrópolis-R]. A escola se 
destacou no campeonato e con- 
quistou ainda o terceiro lugar na 
competição por equipes e mais 
seis pódios individuais. 

A aluna Julia Folly Barbosa 
foi campeã geral do torneio no 
salto de um metro, montando 
a Cositina FP, e vice-campeã na 
mesma categoria montando o 
Golden Boy. O outro título para 
a EMHVR foi conquistado por 
Mellina Souza Neves Lima, que 
venceu no salto de 60 centímetros 
com o cavalo Vagalume. Destaque 
também para os alunos Nathan 
de Avelar, Marina Campos, Rafael 


Mendes, Lara Kozlowsku Mar- 
tins, Enzo Miguel Martins Vaz e 
Ellysa Faria de Oliveira Rocha, 
que também subiram no pódio 
em suas categorias. 

Já na competição por equipes, 
o time que conquistou o terc 
lugar foi formado por Cristina 
Sales Ruffini, vice-campeã bra- 
sileira, Frederico Pedro Tavares 
Scatolino, Thiciane Brune dos 
Santos da Silva e Danilo Machado 
Caeres Andrade. 

“Mais uma competição que 
conseguimos mostrar a força do 
trabalho que vem sendo feito na 
Escola Municipal de Hipismo de 
Volta Redonda. Dois títulos, um 
terceiro lugar por equipes e, no 
domingo, dominamos o pódio 
dos 60 centímetros com a presen- 
ça de cinco alunos. Só agradecer o 
apoio de sempre que recebemos 
da Prefeitura de Volta Redonda 
e da Fundação Beatriz Gama 
(FBG), em especial o diretor-pre- 


MHVR foi destaquena competição desalins/com prêmios individisis e poreglipes 


sidente Vitor Hugo”, comemorou 
o treinador da Escola Municipal 
de Hipismo, Yasser Pereira. 


A COMPETIÇÃO 


Disputado entre os dias 16 
e 18 de agosto em Petrópolis, o 
XXIV Concurso Hípico de In- 


verno do Haras Massangana con- 
tou com a participação de atletas 
dos estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais. 
A competição faz parte do Cam- 
peonato de Saltos InterEstadual 
(CSle) e conta pontuação para 
o ranking da FEER]J (Federação 
Equestre do Rio de Janeiro). 


“Tipos de Gentileza' estreia no Cine Araújo nesta quinta (22), em VR 


Volta Redonda 


O novo filme “Tipos de 
Gentileza”, estreia no Cine 
Araújo, nesta quinta-feira (22), 
no Shopping Park Sul, em 
Volta Redonda. Estrelado por 
Emma Stone, Willem Dafoe, 
Joe Alwyn e Hunter Schafer, 
e dirigido pelo diretor Yorgos 
os, O longa está geran- 
tativa entre os fãs de 
cinema. Lanthimos, o mesmo 
criador de Pobres Criaturas, 
lançado no final do ano passado 
e também estrelado por Emma 
Stone, volta a se destacar com 


essa parceria de sucesso, fa- 
zendo de Tipos de Gentileza 
um dos grandes lançamentos 
do mês. O enredo apresenta 
três histórias distintas que se 
conectam ao longo da narrativa, 
prometendo envolver o público 
do início ao fim. 

Os ingressos já estão dis- 
poníveis para compra no site 
ou aplicativo da Ingresso.com 
e nas bilheterias e terminais de 
autoatendimento dos cinemas 
Cine Araújo. Além disso, to- 
dos os clientes do Cine Araújo 
têm direito à “Promo Cine’ de 
segunda a quarta, que oferece 


ingressos a partir de R$ 12 
(meia-entrada) para todos. Para 


obter informações detalhadas 
sobre as regras da promoção. 


Entenda a história 


A trama é formada por três 
histórias que se conectam. Em 
uma delas, um homem tenta recu- 
perar o controle de sua vida após se 
ver em uma situação complicada. 
Outra história segue um policial 
que precisa lidar com o retorno 
misterioso de sua esposa, que havia 
desaparecido no mar. A última nar- 
rativa acompanha uma mulher que 


busca uma pessoa com habilidades 


Tipos de Gentileza explora te- 
mas como escolhas dificeis, espiri- 
tualidade, mudanças inesperadas 
e a busca por sentido na vida. O 
filme promete prender o público 
com suas histórias profundas e 


personagens complexos. 


Terça-feira, 20 de agosto de 2024 


Piloto de Kart de 
Barra Mansa conquista 
pódio em São Paulo 


Dudu, de apenas 9 anos, se destaca 
no kartismo regional 


Dudu é o atual líder do campeonato na categoria Mirim 


São Paulo 


O 34º Kartódromo de Gua- 
ratinguetá sediou a 3º Etapa da 
Copa SP do Interior de Kart, 
reunindo pilotos de 6a 11 anos 
nas categorias Cadete, Mirim e 
Kids. Entre os 11 pilotos do grid 
infantil, destacou-se Eduardo 
Martini Mota, de 9 anos, conhe- 
cido como Dudu, residente em 
Barra Mansa (RJ). 

Dudu, atual líder do campe- 
onato na categoria Mirim, en- 
frentou desafios na classificação 
devido ao tráfego, mas conseguiu 
garantir o terceiro lugar na etapa. 
Ele terminou a primeira bateria 
em terceiro lugar, distante dos 
líderes, mas se recuperou na 
segunda bateria. "Foi uma etapa 
boa, dei o meu melhor. Não 
consegui ficar em primeiro, mas 
deiom: no que cu pude. Na 
primeira bateria eu poderia ter 
me esforçado mais, não estava 
conseguindo me aproximar dos 
outros e isso me atrapalhou. 


“Terminei em terceiro na Mirim. 
Na próxima etapa, vou me con- 
centrar mais e lutar pela vitória”, 
comentou Eduardo. 

A Copa SP do Interior de Kart 
tem se destacado na região Sul 
Fluminense, atraindo pilotos de 
alto nível técnico dos estados de 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. O evento contou com 84 
participantes, divididos em dez 
categorias, incluindo F4 Júnior, F4 
Novato, F4 Graduados, F4 Sênior, 
F4 Speed, e as categorias de alu- 
guel: Graduado e Master. 

Aos 9 anos, Eduardo Mota já 
se destaca no kartismo regional por 
seu talento e paixão pelo esporte. 

A família de Dudu está em 
busca de novas parcerias para 
apoiar sua trajetória no kartismo, 
o contato pode ser feito através 
do Instagram: https:/Avww.insta- 
gram.com/dudummota/. 

Essas categorias competem 
juntas no mesmo grid, utilizando 
motores Honda GX160 forneci- 
dos pela Cuca Racing. 


Sub-17 do Voltaço bate 


Boavista pelo Cariocão 


Esquadrão de Aço está na quarta posição 
na tabela de classificação 


Partida foi realizada no CT Oscar Cardoso em Volta Redonda 


Volta Redonda 


A equipe Sub-17 do Voltaço 
venceu o Boavista por 1 a 0, no så- 
bado (17), no CT Oscar Cardoso, 
no Aero Clube, em Volta Redonda. 
Pedro foi o autor do gol da vitória 


do Esquadrão de Aço. A equipe 
ocupa a quarta posição na tabela de 
classificação, com seis pontos. 

Na próxima rodada, o Volta Re- 
donda enfrenta o Sampaio Corrêa, 
no sábado (24), às 13h, no Estádio 
Lourival Gomes, em Saquarema. 


Sorteio das quartas de 
final da Copa do Brasil 


Sorteio será nesta terça-feira (20), às 15 horas 


Rio de Janeiro 


A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) realiza nesta 
terça-feira (20), o sorteio quar- 
tas de final da Copa do Brasil. O 
evento será na sede da entidade, 
na Barra da Tijuca, Zone Oeste 
do Rio de Janeiro, às 15h (horá- 
rio de Brasília). 

Os confrontos pelas quartas 
de final da Copa do Brasil estão 


será nesta terça-feira (20) 


Divulgação - CBF 


previstos para as semanas dos dias 
28 de agosto e 12 de setembro. 

O sorteio será, assim como 
nas oitavas, sem separação por po- 
tes. Portanto, não há limitação de 
confronto. A ordem dos mandos 
de campo também será definida 
da mesma forma, no mesmo dia. 

Para as quartas de final, estão 
classificados: Athletico-PR, Atlético- 
-MG, Bahia, Corinthians, Flamen- 
go, Juventude, São Paulo e Vasco. 


